37.                                InfluenKelektmiUlt der Isolatoren.

linien und der Potentialflachen im Felde ausiibt, so dar, als ob dieser Ein-
flufi von einer elektrischen FHichenbelegung auf der Grenzflache herriihrte.
Diese Flitchenbelegung ist bedingt durch das elektrische Feld, in dem sich
die Grenzflache befindet, im Gegensatz zu der Doppelbelegung, von der der
vorige Abschnitt handelte, die nicht vom elektrischen Felde, sondern
nur von der Natur der beiden Korper abhing. Die Flachendichte TJ, ist
proportional der Normalkomponente der Feldstarke an der Grenzflache
und verschwindet mit dieser; sie ist in dieser Beziehung von der gleichen
Art, wie die auf Leitern durch Influenzwirkung hervorgerufenen Ladungen,
und man nennt sie deswegen die Influenzelektrizitat der Isolatoren.
Aber sie uuterscheidet sich von der Influenzelektrizitat auf Leitern prin-
zipiell durch folgendes. Auf den Leitern bewirkt die Influenz eine voll-
standige raumliche Trennung der beiden Elektrizitaten derart, dafi es
moglich ist, in bekannter Weise, durch voriibergehende Ableitung oder
durch Trennung des inlluenzierten Leiters in zwei Teile, dauernde
Ladungen zu erhalten, die nach Entfernung des einwirkenden Feldes
bestehen bleiben. Das ist bei Isolatoren nicht der Fall. Oder anders
ausgedrtickt: Denken wir uns ein Oberflachenelement eines Leiters von
einer geschlossenen Flache umgeben, so ist der durch diese Flache
hindurchgehende ErregungsfluB stets = 4rce, wenn e die auf dem
Element sitzende Ladung bedeutet, gleichviel ob dem Leiter von vorn-
herein eine Ladung zuerteilt ist oder ob sie nur durch Influenz auf
ihm erzeugt ist. Gehort das Oberflachenelement aber der Grenzflache
zweier Dielektrika an, die von vornherein ladungsfrei, aber der Wirkung
eines elektrischen Feldes ausgesetzt sein soil, so ist der Erregungsflufl
durch die das Element umschliefiende Flache stets gleich Null. Aus
diesem Grande bezeich.net man diese Ladungen als scheinbare
Ladungen im Gegensatz zu den wahren Ladungen, deren Raum und
Flachendichten durch p und YJ im vorhergehenden bezeichnet worden sind.
Das Vorzeichen der scheinbaren Ladungen h'angt nicht bloB von der
Kraftrichtung an der Grenzflache, sondern auch von den Dielektrizitats-
konstanten der beiden sich bertlhrenden Medien ah. Demi es ist
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Ist e2 > EJ, so ist 7]i negativ, wenn die elektrische Kraft vom ersten
nach dem zweiten Medium hinein gerichtet ist. Da wo die Kraft vom
Medium mit der kleineren Dielektrizitatskonstante in das Medium mit
clem grofieren e hinein gerichtet ist, hat die scheinbare Ladung negatives
Vorzeichen; cla wo die Kraft aus dem Medium mit groBerem,.s heraus-
tritt, hat sie positives Zeichen.

Wir nehmen als einfaches Beispiel ein en Plattenkondensator, dessen
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